
INCAR - Mad. VZ 519 • Trc gamme, onde medie e corte. Valvole: VI = UCH41, V2 = UAF41, V3 = UAF41, V4 = UL41 

V5 = UY41, V6 = EM4. Polenza d'nscita 2,5 wait indietorti. 












